





| — Moneon Moepitel = Epileptic == 968 
Sate Rospitale and Monson 12,457 
_ Bridgewater and State Infireary 4, h91 
_ ‘State Schools — 
> Fete os 16,436 
_ “State capitele — a Res ey | 12,593 
_ Monson Hospital - Epileptic 1 967 
Mate Hespitele and Monson | | 243,560 
- * Brldgewater and Stete Infirmary = 1,508 
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